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13. Wahlperiode 

10. 07. 95 


Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Rolf Köhne, Dr. Gregor Gysi und der Gruppe der PDS 


Entsorgung von Spraydosen und Weißblech 


Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Hat die Bundesregierung Entsorgungsnachweise oder Informa- 
tionen über den Verbleib von ca. 800 Millionen Spraydosen/ 
Jahr, denen nach uns vorliegenden Informationen nur für 
40 Millionen Entsorgungskapazitäten gegenüberstehen, und 
wie hoch sind die angegebenen Mengen tatsächlich? 

2. Treffen Angaben zu, wonach Weißblechverpackungen aus Sor- 
tierungen des Dualen Systems Deutschland (DSD) gemeinsam 
mit Metallverpackungen, in denen sich noch giftige Reststoff- 
inhalte befinden, zusammen verpreßt und auf hoher See ver- 
klappt werden? 

3. Trifft es zu, daß die Abfüller von Spraydosen besondere Ge- 
bühren an das DSD entrichten (bis zu 0,20 DM pro Dose), um 
die restlichen Giftinhaltsstoffe in diesen Verpackungen zu ent- 
sorgen, diese Dienstleistung vom Dualen System jedoch nicht 
aus geführt wird? 

Bonn, den 3. Juli 1995 

Rolf Köhne 

Dr. Gregor Gysi und Gruppe 
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